L. s. 1674/04. 


Wniosek. 


Zważywszy, że na Wydziale lekarskim lwowskim niema dotąd katedry chorób 
umysłowych i nerwowych, ani katedry chorób krtani, gardła i uszu; 

zważywszy, że kliniki okulistyczne i chorób skórnych są w głównym budynku 
szpitala lwowskiego nieodpowiednio pomieszczone, a wadliwości usunąć się nie dadzą; 

zważywszy, Ze stan ten grozi Wydziałowi lekarskiemu lwowskiemu upadkiem, 
gdyż niebawem nie będzie mógł promować doktorów wszech nauk lekarskich; 

zważywszy, że szpital krajowy we Lwowie wymaga koniecznie rozszerzenia, 
coby przez usunięcie z niego klinik załatwić skutecznie było można; 


Wysoki Sejm uchwalić raczy : 


1. Sejm wzywa c. k. Rząd ponowie, aby w myśl rezolucyi sejmowej uchwalo- 
nej na posiedzeniu z d. 24. października 1903 nietylko wyznaczył odpowiednią wydatną 
kwotę, któraby po przyczynieniu się kraju była dostateczną do pokrycia kosztów wznie- 
sienia budynków dla brakujaaych klinik Wydziału lekarskiego we Lwowie, lecz aby 
zarazem pokrył ze Skarbu Państwa nadwyżkę, która będzie potrzebna, aby w tych 
budynkach znalazły pomieszczenie nietylko klinika chorób nerwowych i umysłowych, 
jakoteż klinika chorób krtani, gardła, nosa i uszu, lecz także kliniki syfilityczno-derma- 
tologiczna i okulistyczna. 

2. Sejm upoważnia Wydział krajowy do rokowań z c. k. Rządem w sprawie 
budowy potrzebnych budynków klinicznych we Lwowie na podstawie powyższą rezolu- 
cyą wskazanego szerszego projektu. 


We Lwowie, dnia 24. października 1904. 


Wnioskodawca : 
Mars m. p. 
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